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Gemeente Heerlen - melding activiteitenbesluit milieubeheer: Enexis BV, 
Willem Alexanderweg 80 te Maastricht. 

Het college van Heerlen heeft op grond van artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer onderstaande melding 
ontvangen: 

Enexis BV, Willem Alexanderweg 80, 6222 NC Maastricht, in verband met het plaatsen van een aflever- 
station voor de ombouw van het hogedruknet van een 1 bar- naar een 8 bar-deelnet met nummer 
AS00819 gelegen op het perceel Jan Campertstraat 5a 6416 SG te Heerlen. 

Tegen een melding ex artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer is geen bewaar en beroep mogelijk. 

Ter inzage 

De melding ligt ter inzage van 23 mei 2016 tot en met 20 juni 2016. 

Maak een telefonische afspraak voor het inzien van de melding, bel 14045. Vanuit het buitenland is het 
telefoonnummer +31 (0)45 560 50 40. 
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